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INHALT. 


Eleusis, 

Cap.  I.  Taf.  1.  Karte  der  Ebenen  von  Athen  und  Eleusis. 

2.  Karte  der  Umgehungen  von  Eleusis. 

3.  Allgemeine  Uebersicht  der  Gebäude  zu  Eleusis. 

4.  Ansicht  von  Eleusis  von  dem  alten  Damme  aus- 

5*  Ansicht  von  Eleusis  von  der  Thriasischen  Ebene  aus. 

6.  Ansicht  der  Thriasischen  Ebene  und  eines  Theils  des  Dorfs  von  dem 
über  dem  Tempel  liegenden  Hügel  aus. 

7*  Ansicht  der  Kirche  der  Panagia  mit  der  Aussicht  nach  der  Akropolis. 
8.  Kirche  des  heiligen  Zaccharias. 

II-  1-  Grundriss  der  Propyläen. 

2.  Ergänzter  Aufriss  der  Nordseite. 

3.  Ergänzter  Seitenaufriss  des  Gebäudes. 

4.  Capital  und  Gebälk  der  äusseren  Ordnung. 

5-  Capital  der  Anten  und  Durchschnitt  durch  das  Gebälk  der  Nordseite. 

6.  Durchschnitt  der  Anten  und  des  Gebälks  der  Südseite. 

7.  Einzelne  ausgeführte  Theile  des  Gebäudes. 

8.  Einzelne  Theile  des  Kranzes  und  Daches. 

9.  Grundriss  der  Decke. 

10.  Einzelne  Theile  der  Decke. 

11.  Längendurchschnitt  durch  die  Mitte  des  Gebäudes. 

12.  Querdurchschnitt  durch  die  nördliche  Halle. 

13.  Querdurchschnitt  durch  die  südliche  Halle. 

14.  Ordnung  der  inneren  Säulen. 

15.  Einzelne  ausgefuhrte  Theile  der  inneren  Ordnung. 

16.  Einzelne  ausgeführte  Theile  von  den  Capitälen  der  inneren  Ordnung. 

III-  1-  Grundriss  der  inneren  Eingangshalle. 

2.  Einzelne  Theile  des  Gebäudes. 

3.  Die  Ionische  Ordnung. 

4.  Einzelne  ausgefuhrte  Theile  der  Ordnung. 

5.  Ordnung  der  Anten. 

6.  Capital  der  Anten  in  grösserem  Masstabe. 

7.  Seitenansicht  desselben. 

8.  Einzelne  ausgeführte  Theile  des  Gebäudes. 

I"^P-  I^-  1-  Grundriss  des  Tempels  der  Demeter  fCeresJ. 

2.  Aufriss  der  Vorhalle. 

3.  Oi'dnung  der  Vorhalle  in  grösserem  Masstabe. 

4.  Durchschnitt  durch  das  Gebälk  an  der  Ecke  der  Vorhalle. 

5.  Längendurchschnitt  durch  deu  Tempel. 

6.  Einzelne  ausgeführte  Theile  des  Gebäudes. 

7.  Bruchstücke,  die  man  in  Eleusis  gefunden. 

I^^P'  I-  Grundriss  des  Tempels  der  Artemis  fDianaJ  Propyläa. 

2.  Aufriss  des  Tempels. 

3.  Seitenansicht. 

4.  Ordnung  der  Anten. 


Cap.  V. 


Cap.  VI. 


Cap.  VII. 


Cap.  VllT. 


Cap.  IX. 


Taf.  Durchschmtt  durch  das  Gebälk  der  Vorderseite. 

6.  Durchschnitt  durch  die  Vorhalle. 

7.  Grundriss  des  Dachs. 

8.  Einzelne  Theile  des  Gebäudes. 

Rhamnus. 

1.  Grundriss  des  Tempeh  der  Nemesis. 

'2.  Aufriss  der  Hauptvorderseite. 

3.  Durchschnitt,  der  uns  die  Vorhalle  des  Tempels  zeigt. 
,4.  Säulenordnung. 

5.  Durchschnitt  durch  die  Ordnung. 

6.  Einzelne  ausgefährte  Theile  des  Gebäudes. 

,7.  Einzelne  Theile  des  Oberbaus. 

8.  Grundriss  der  Felderdecke. 

9.  Die  Seite  des  Posticum. 

,10.  Grundriss  des  Oberbaus. 

11.  Die  nordwestliche  Ecke  des  Tempels. 

12.  Einzelne  Theile  des  Dachs. 

13.  Andere  einzelne  Theile. 

1.  Grundriss  der  zwei  Tempel  der  Themis  und  Nemesis. 

2.  Aufriss  des  Tempels  der  Themis. 

3.  Ordnung  der  Anten. 

4.  Ordnung  der  Säirlen. 

5.  Eingang  in  die  Zelle. 

Sunion. 

1.  Grundriss  der  Propyläen. 

2.  Aufriss  der  südlichen  Seite. 

3.  Die  Ordnung  in  grösserem  Masstabe. 

4.  Einzelne  Theile  des  Gebäudes. 

5.  Ansicht  des  Tempels  der  Athena  (Minerva)  Simias. 

6.  Grundriss  desselben. 

7.  Aufriss. 

8.  Durchschnitt  durch  die  Vorhalle. 

9.  Die  Ordnung  in  grösserem  Masstabe. 

10.  Durchschnitt  durch  das  Gebälk  der  Vorhalle. 

Thorikos. 

1.  Grundris  der  Halle. 

2.  Aufriss  der  Säulen  auf  der  Nordwestseite. 

3.  Einzelne  Theile  des  Gebäudes. 
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